CONCORDIA 3: 
UNIVERSITY "a 








Directed by Bruce Duckat 


Set Designer: W. Kent Sloan 
Costumes Designer: Heather Adderley 
Lighting Designer: Annabelle Tully 





Feb. 18-21, 25-27 incl. Curtain: 8 p.m. 

No Admission — No Reservations 

Limited Capacity 

Tickets at the Box-Office: 6 p.m. - 9 p.m. 
Performance Nights Only 

Chameleon Theatre — 7141 Sherbrooke St. W. 


(Français au verso) 





UNIVERSITE 
CONCORDIA 







Mise en scène: Bruce Duckat 


Décors: W. Kent Sloan 
Costumes: Heather Adderley 
Eclairage: Annabelle Tully 


Representations les 18, 19, 20, 21, 25, 26 et 27 février 1982 

La pièce débute a 20 heures 

Entree Libre — Pas de réservations 

Nombre de sieges limite 

Prière de passer prendre les billets au guichet, de 18 a 21 heures, 
les soirs de spectacle seulement. 

Theatre Chameleon, 7141, rue Sherbrooke ouest. 


(English on reverse) 








